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TABLE XVI,
n	0	1	
5.5	30.25	30.36	30
5.6	31.36	31.47	31
5.7	32.49	32.60	32
5.8	33.64	33.76	33.
5.9	34.81	34.93	35.
6.0	36.00	36.12	36.
6.1	37.21	37.33	37.
6.2	38.44	38.56	38.
6.3	39.69	39.82	39.
6.4	40.96	41.09	41.
6.5	42.25	42.38	42.
6.6	43.56	43.69	43.
6.7	44.89	45.02	45.
6.8	46.24	46.38	46.
6.9	47.61	47.75	47.
7.0 T    1	49.00 r A    A i	49.14 r/-v    f f	49. ff\
